ALEXANDER ESTREICHER 


zolnierz wojsk polskich z r. 1831., 


przeżywszy 81 lat, po krótkiej a dolegliwej c 


horobie, opatrzony SS. 
Sakramentami, zasnął w Panu d. 


28. stycznia 1894 r. w Wieliczce. 
W smutku pogrążone dzieci, zapraszają „Krewny 
na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie dnia 

z domu przy ulicy Mickiewicza wpros 


ch, Znajomych i pobożną Publiczność, 
30 b. m. o godzinie 4. popołudniu 
t na cmentarz miejscowy. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawionem będzie we środę dnia 31 b. m. o godzinie 10. rano w kościele parafialnym w Wieliczce, “~~ 


Druk J. Litwińskiego w Wieliczce. 


